पवन उर्जा प्रकल्पाच्या अवजड यंत्रसामुग्रीमळे 
नादुरुस्त झालेल्या रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देणबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पवन-२०१८/प्र.क्र.३६२/उर्जा-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ : (१) महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण, विभागीय कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आयडीडी/ 
२०१८-१९/२६/३९३७, दि.३० ऑगस्ट, २०१८. 

शासन निर्णय क्र.अपाऊ-२००७/प्र.क्र.६९३/उर्जा-७, दि.१४ ऑक्टोबर, २००८. 
शासन निर्णय क्र.पवन-२००९/प्र.क्र.१३१८/उर्जा-७, दि.१७ फेब्रुवारी, २००९. 

शासन निर्णय क्र.पवन-२००९/प्र.क्र.१४६७/उर्जा-७, दि.२६ नोव्हेंबर, २००९. 

शासन निर्णय क्र.पवन-२०१०/प्र.क्र.१३४/उर्जा-७, दि.१४ जुले, २०१०. 

शासन निर्णय क्र.अपाऊ २०१३/प्र.क्र.१२१/उर्जा-७, दि.२१ ऑगस्ट, २०१३. 

शासन निर्णय क्र.अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/उर्जा-७, दि.२० जुले, २०१५. 

शासन निर्णय क्र.अपाऊ २०१५/प्र.क्र.४९/भाग-८/उर्जा-७, दि.९ सप्टेंबर, २०१५. 
राज्यस्तरीय पवन उर्जा प्रकल्प रस्ते दुरुस्ती समिती यांचे दि.२४.०८.२०१८ रोजीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
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प्रस्तावना :- 

राज्यातील पवन उर्जा प्रकल्पाच्या अवजड यंत्रसामुग्रीमुळे नादुरुस्त झालेल्या इतर जिल्हा मार्ग 
(इ.जि.मा.) व ग्रामीण मार्ग (ग्रा.मा.) यांच्या दुरुस्तीकरिता संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.२१.०८.२०१३ नुसार 
लागणारा निधी महाउर्जाकडे प्रकल्प विकासकांनी जमा केलेले रस्ते दुरुस्ती शुल्क तसेच शासनाकडून 
मिळणारा हरीत उर्जा निधी यामधून महाउर्जामार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करण्यात येतो. 
यासंदर्भात असे प्रस्तावित अंदाजपत्रकानुसार / हाती घेण्यात येणारी कामे राज्यस्तरीय पवन उर्जा प्रकल्प 
रस्ते दुरुस्ती समितीच्या शिफारशीने शासनास प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याबाबतची तरतूद आहे. 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील पत्रान्वये प्राप्त रस्ते दुरुस्तीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालील निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय -- 

राज्यातील पवन उर्जा प्रकल्पाच्या अवजड यंत्रसामुग्रीमुळे नादुरुस्त झालेल्या सातारा व नाशिक 
जिल्ह्यातील सोबतच्या विवरणपत्र “अ”, “ब” “क” येथील प्रस्ताव / प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका भाग पहिला व शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.०२.०४.२०१८ च्या अधीन राहून 


खालील अटी व शार्तीवर दर्शविण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः पवन-२०१८/प्र.क्र.३६२/उर्जा-७ 


१. सोनेशी-घोडगांव (ता.इगतपूरी, जि.नाशिक) या प्रस्तावास तांत्रिक मंजुरीच्या आदेशात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक मंडळाद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता दिल्याचे दिसते. अशा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने यापूर्वी कोणत्याही आर्थिक alana निधी 
उपलब्ध करण्यात आला नसल्याबाबत खात्री करावी. ह्या प्रयोजनार्थ महाउर्जाकडून निधी एकदाच 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

२. संदर्भामध्ये नमूद शासन निर्णय व दि.२४ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या “राज्यस्तरीय पवनउर्जा प्रकल्प 
रस्ते दुरुस्ती समिती” च्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील शिफारशीमधीळल अटी, शर्ती व धारणांची पूर्तता 
करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी महासंचालक, महाऊर्जा यांची राहील. 

३. प्रस्तावासोबत विभागीय महाव्यवस्थापक यांचा संयुक्‍त पाहणी अहवाल जोडलेला असल्याचे नमूद 
असूनही जोडलेला आढळला नाही. त्यातील अटी व श्तींचे पालन करण्यात यावे. 


४. इतर बाबी - 

४.१ ज्या कामास या निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे त्या कामास विचाराधीन 
असलेल्या नियोजित कोणत्याही पाटबंधारे / जलविद्यूत पाणी पुरवठा प्रकल्पामुळे बाधा येत 
नाही किंवा हे काम अशा योजनांच्या जलाशयाखाली येणार नाही, अशा अर्थाचे योग्य 
नमुन्यातील प्रमाणपत्र संबंधित मुख्य अभियंता यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केलेले नसून ते या 
प्रकल्पाच्या कागदपत्रात समाविष्ट नाही. 
क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी या कामाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करण्यापूर्वी हे काम कोणत्याही 
पाटबंधारे / जलविद्यूत पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या जलाहायाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही 
किंवा अशा प्रकल्पामुळे या कामावर जलविद्युत पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली 
जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अज्ञा प्रकल्पामुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही 
याची खात्री करुन घेतली पाहिजे या अटीवरच ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


४.२ सदरहू कामाचा प्रस्ताव तयार करतांना कामाचे समर्थन व आवश्‍यकता ARAM वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील / पत्रातील सूचनांचे अनुपालन, या सर्व बाबींचा क्षेत्रिय 
पातळीवर विचार करण्यात आलेला आहे व प्रस्तावाची क्षेत्रिय पातळीवर सर्व तांत्रिक 
दृष्टीकोनातून छाननी करण्यात आलेली आहे, अशी धारणा आहे. तथापि, तांत्रिक मंजूरी 
देण्यापूर्वी या सर्व बाबींची पुन्हा एकदा खातरजमा करुन घेण्यात यावी. 


४.३ प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजूरी देण्यापूर्वी व काम सुरु करण्यापूर्वी पुढील लागू होत असणाऱ्या 
बाबींची पूर्तता करण्यात यावी, या अटीवरच ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


a. अंदाजपत्रकातील दराबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे परिपत्रक क्रमांक डीएसआर- 
१०९०/सीआर-६४५३/नियो-३, दि.१४.०७.१९९३ व जीईएन १०२००१/सीआर ३/नियोजन- 
3, दि.२२ फेब्रुवारी, २००१ मधील तरतुदींचे अनुपालन झाले असल्याबद्दल खात्री करुन 
घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पवन-२०१८/प्र.क्र.३६२/उर्जा-७ 


डांबरीकरणाच्या तरतुदी सार्वजनिक बांधकाम विभाग परिपत्रक क्र.संकीर्ण- 
२०७/प्र.क्र.२५७/रस्ते-१, दि.२१ जानेवारी, २००८, क्र.संकीर्ण-२००९/प्र.क्र.११६/रस्ते-१, 
दि.०४ डिसेंबर, २००९ व क्र.संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.०६/रस्ते-१, दि.२६ मे, २०१४ व दि.०७ 
ऑगस्ट, २०१४ नुसार आहेत याची खात्री तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या अधिकाऱ्याने 
करावी. या रस्त्याचा Defect liability period दोन वर्ष इतका ठेवण्याबाबतची अट निविदेत 
अंतर्भूत करावी. 

वाहतुक अडथळ्यांचे प्रमाण अनुज्ञेय राहील याची खातरजमा करण्यात यावी. ही जबाबदारी 
संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची राहील, तसे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंता यांनी द्यावे. 
कामास वन जमिनीची आवशयकता असल्यास संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची 
जबाबदारी तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असेल. वन जमिनी ताब्यात 
मिळाल्याशिवाय डांबरीकरणाचे / काँक्रीटीकरणाचे काम सुरु करण्यात येऊ नये. 

काम आदिवासी क्षेत्रातील असल्यास संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास यांच्या परवानगीचे पत्र मिळविण्यात यावे व आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनी संपादन 
करतांना प्रचलित कायद्याचे पालन करावे. तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी द्राविक गणिते 
पुन:श्च तपासण्यात यावीत. त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात यावे व द्राविक गणिते 
अधीक्षक अभियंता/मुख्य अभियंता यांनी स्वत: तपासळी आहेत, असे प्रमाणित करावे. 
रिटेनिंग वॉलच्या संकल्पनास १० मीटर उंचीपर्यंत अधीक्षक अभियंता (संबंधित मंडळ) व 
त्यावरील उंचीस मुख्य अभियंता यांची मंजूरी घ्यावी. 


. तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी द्राविक गणिते पुनःश्च तपासण्यात यावीत. त्याप्रमाणे 


संकल्पन निश्चित करण्यात यावे व द्राविक गणिते अधीक्षक / मुख्य अभियंता यांनी स्वत: 
तपासली आहेत असे प्रमाणित करावे. 


- रस्त्याच्या पृष्ठभागावरुन पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याच्या दृष्टीने योग्य आकाराच्या व 


उतारात साईड गटर्स करण्यात याव्यात. पाण्याचा निचरा न करता डांबरीकरणाचे काम 
केल्यास हे काम Defective Work म्हणून गणले जाईल. AM कामांच्या देयकांची अदायगी 
करु नये. असे काम केले व रस्त्याचा पृष्ठभाग खराब झाला तर त्या कामाकरिता झालेल्या 
खर्चाची वसुली कंत्राटदाराकडून पुर्णत: करावी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर सेवानियम खंड 
८अन्वये कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. जलनि:सारण होत नसल्यास 
डांबरीकरण करु नये. अज्ञा ठिकाणी काँक्रीट पेव्हमेंटचे काम करावे. 
रस्त्याच्या भौमित्तिक मानकांबाबत शासन परिपत्रक क्र.बीडीएम-१०८७/सीआर- 
५३०६/नियोजन-३, दि.१३.०५.१९८८ व संबंधित IRC मधील तरतुदींचे तंतोतंत पालन 
करण्यात यावे. भौमित्तिक त्रुटी रहात असतील व भविष्यात रस्ता वाहतुकीस धोकादायक व 
Accident prone होणार असेल तर असे रस्ते बांधण्यात येऊ नयेत. 
कामासाठी मंजूर निधीच्या मर्यादेच्या अधीन राहूनच खर्च करण्यात यावा. 
प्रस्तावित काम हे शासनाच्या ताब्यातील जागेवरच करण्यात यावे. खाजगी किंवा इतर 
मालकी जागेत करावयाचे झाल्यास योग्य मान्यतेनंतरच कामास तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करावी व त्यानंतरच कामास सुरुवात करावी. 
रस्ते बांधकाम / दुरुस्ती व नवीन बांधकाम तसेच पूल व पुलांचे जोडरस्ते बांधल्यानंतर १ ते २ 
वर्षातच नादुरुस्त झाल्याचे काही प्रकरणी आढळले आहे. यापुढे डांबरी रस्त्याचे आयुर्मान 
१५ वर्षे, कॉक्रीट रस्त्याचे ३० वर्षे व पुलाचे १०० वर्षांपर्यंत गृहीत धरुन संकल्पन करण्यात 
यावे. अशा प्रकारे काम न केल्यास व नंतर जबाबदारी कंत्राटदार व संबंधित पर्यवेक्षकीय 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पवन-२०१८/प्र.क्र.३६२/उर्जा-७ 


प्रत, 


षु ही 


Cc WwW AD -5 


अधिकारी यांची राहील. त्या संबंधीची विशोष अट निविदेत नमूद करावी. ही कारवाई 
Civi/Criminal स्वरुपाची राहील याची नोंद संबंधितांनी घेतळी आहे असे प्रमाणपत्र 
निविदेमध्ये जोडावे व त्यावर कंत्राटदाराची सही घ्यावी. तसेच सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना 
याची जाणीव लिखित स्वरुपात कळवावी. तांत्रिक मान्यता देतांना संबंधित सक्षम 
अधिकाऱ्यांनी याची नोंद तांत्रिक मंजूरी आदेशात करावी व तसे अभिलेखामध्ये ठेवावे. 

प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजूरी देण्यापूर्वी सदर रस्ता यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात 


आहे, याची खातरजमा करुन घ्यावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दर पृथ:करणातील गृहीत धरलेली 
अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर 
तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करतांना प्रशासकीय मान्यतेतीलळ वाव अन्य कोणत्याही योजनेत/कार्यक्रमात 


समाविष्ट नाही, याची खातरजमा तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने करावी. 


. विकासकाने महाउर्जाकडे रस्ते दुरुस्ती शुल्कापोटी जमा असलेली रक्‍कम वगळून उर्वरित आवश्‍यक 


असणाऱ्या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव विहित नमुन्यात आवश्‍यक कागदपत्रासह सादर करावा. असा 
प्रस्ताव सादर करताना संदर्भाधीन शासन निर्णय व सदर शासन निर्णयातील मान्यतेच्या पूर्ततेबाबत 
खात्री करुन महासंचालक, महाउर्जा यांच्या स्तरावर सादर करण्यात यावा. तसेच पुनर्विनियोजन 
करण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत विविक्षित रस्त्यांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याबाबत विविक्षित व 
परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००८१५५९०९४४१० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kavita Ketan 10108 


Kavita Ketan ता तीण 
Tonde पल टा कवक 
(कविता ats) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१, (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महाळलेखापाल-२, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, आझाद मैदान, फोर्ट, मुंबई. 
सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पवन-२०१८/प्र.क्र.३६२/उर्जा-७ 


६. मुख्य अभियंता व सह सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, 
आझाद मैदान, फोर्ट, मुंबई 

७. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

८. महासंचालक, महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण (MEDA), म्हाडा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुसरा 
मजला, त्रिदल नगर जवळ, येरवडा, पुणे. 

९. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा. 

१०. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 

११. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 

१२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा. 

१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


ही: सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सांतारां, जि, सातारा 
। तांत्रिक मान्यता (T.S.) प्राप्त 


अ.क्र कामाचे नांव वि “अंदाज | लां तांत्रिक मंजु 
दर्जा नवीन , (पत्रक | कि.मी नुसार 
(जुना) संख्या | - | 


जा डा कळत: a विका 
| 


| का. अ., सा. बा, (प.) विभाग, क्ति Hoo 
सातारा ra 


a 
६४ चो दुरुस्ती करणे कि.मी. ०/०० ते 
३/०० ता. पाटण जि. सातारा 


घोट ते जन्नेवाडी रस्ता ग्रा.मा. ३९ ग्रामा. २९ 
दुरुस्ती करणे. कि.मी. ०/०० ते ७/०० 


ता.पाटण जि. सातारा 


\9,00 १,३६,९४,२८०/- | 


AT १३८ १०.०० | ३,८ piel 


भव 
१३८ कि.मी, ०/०० ते ९०/० ची 
दुरुस्ती करणे, ता. पाटण जि. सातारा 


LAT २४४ 


वरी चोप भालेकर eer व्या 
रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/७०० ची 
दुरुस्ती करणे ता, पाटण जि. सातारा 


प्रामाररद 


q खाटी न oT] ध्व ४.०० १,२२,९६,४४२३/- 
नाटोशी रसता कि.मी. ०/०० ते ४/०० 
ची दुरुस्ती करणे ता. पाटण जि. सातारा 


करपल नव रस्ता TAT. | AAT, द्द 
३६५ कि.मी. ०/०० ते ५/७०० चौ 


दुरुस्ती करणे ता. पाटण जि. सातारा 


"१ | ५७०० २,४ट,३२,६२५/- 


| 
| 
| 
| 
वाडी काळगाव ग्रामा, ३४०, |; १ | ७.०० | 3,W¥,80,\68o/- 
कसणी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ७/०० ची 
दुरुस्ती करणे ता. पाटण जि. सातारा * 


प्रवासा त ६ पिका 


मोरेबाडी भांटेकरवाडी ते वरेकरवाडी 
रस्ता कि.मी. ०/०० ते ५/०० ची दुरुस्ती 
करंणे ता. पाटण जि. सातारा ' 


शंक एकूण सा.बा. मंडळ, सातारा maa १. ४३.४ | १६,४२,९७,०४३/- लाह. 


| we 
f Lin ee eae 
C} वळण) म ग fo Sg a 
हाव्यवस्थापक . उप सचिवे;(अपांरपारिक ऊर्जा) तथा सदस्य मुख्य BRAS सहसचिव (रस्ते) 
सदस्य सचिव, पवनऊर्जा प्रकल्प रस्ते दुरुस्तीःसमिती सार्वजीनक बांधकाम विभाग तथा अध्यक्ष, 


= पवनऊर्जा प्रकल्प रस्ते दुरुस्ती समिती 


। 


तांत्रिक मान्यता (T.S:) 


| अंदाजपत्रक af 
संख्या > नुसार 
i 
। 
पत — 
अंदाजपत्नकोय 
: किंमत रु, 
a eta 
| sept a oh 
र्ध (x ; र्ष : as eM 
Me 4 = (CF EaSa) :. i ee 
अपांरपारिक xe bal | cg fot 
महाव्यवस्थापक (AR), महाऊर्जा तथा उप सचिव,(3 ऊर्जा)'तथा संदस्य  ____मुख्यअर्भियंता व सहसचिव (रर 


सदस्य सचिव, प्रकल्प रस्ते पवनऊर्जा प्रकल्प रस्ते दुरुस्ती समिती सार्वजनिक बांधकाम विभाग तधा अ 
| पवनऊर्जा प्रकल्प रस्ते दुरुस्ती समित 


विवरठपत क" 


Waste बांधकाम मंडळ, सातारा, पाटण तालका, जि. सातारा 
तांत्रिक rad ok प्राप्त 


(कळक NS 
lam) कामाचे नांव | रस्त्यांचा ] अंदाजपत्रक | लांबी | तांत्रिक मंजुरी] समितीने शिफारस | 
| er |. | ग्र | कलेली wee, | 
| दर्जा नवीन | कि.मी | | | 
| | | i | | 
| | सा. बा. मंडळ, (प. ) | | ! | अदीजपश्नकांय | | 
| | विभाग, सातारा । | | किंमत रु | | 
aay Pe aoe पी a, | | | 
[2 | जुळेवाडी वाल्मिको रस्ता |ग्रामा. | ९ | ३.०० | ६६,८२,३६०/- | ¥E,NO.000/. , 
ny | | ते कदमवाडी ग्रा.मा. २३१ | २३१ | | | | न 
र त्र ' 
ee ay ०/०० A 2/300 | | द्‌ | | | ; 
ची दुरुस्ती करणे. | | | | 
कि >या व री ee i 4 j 
| | ! | ७५०,०००/- ; 
i I t t | | : 
i Ch ( x — 
। we ALTO कता ge ह 
7 ण "पुजन? a Pe 
महाव्यवर ei SRR), महाऊर्जा तथा... उपसचिद (अपारंपरिक Soren weet RST अभियंता व सहसचिव (TEA 
सदस्य साचब, ॥वनऊजा प्रकल्प रस्त पबनऊजा THOT ET दुरुस्ता Ai सावजनिक बांधकाम विभाग तथा अध्यक्ष 
दुरुस्ती समिती पवनऊर्जा प्रकल्प रस्ते दुरुस्ती समिती 
१ Ran 
4 १ 
शे 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


2) 


8) 


9) 


विवरणपत्र-ड 
CERTIFICATE 


Certified that estimate are prepared according to the physical norms stipulated 
for each and every component of the road as per standards laid down by the 
State Government as obtained in the |.S.S./I.R.C. Specifications. 

Certified that the project has been scrutinized_and it is verified that the various 
provisions made there in are technically adequate and entire proposal is 
considered to be technically sound. 

Certified that the existing nearest available quarries and provided in the 
estimate. 

Certified that the materials available in the quarries provided in the estimates 
are of right quality and sufficient quantity of the work. 

Certified that classification of cutting/excavation is done as per natural strata of 
cutting on site . 

Certified that the rates provided in estimate are adopted as per D.S.R. of 
respective P.W.Circle, Non scheduled items are supported by rate analysis. 
Certified that no scarcity metal is available within the vicinity of this work. 
Certified that 900% arithmetical check is exercised in this office on the above 
estimate. 

Certified that the work/part thereof is not included in any programme such as 
E.G.S./R.L.E.G.P. ect. and covered under the work already approved budget 


and earlier submitted for Administrative Approval not yet to be approved. 


